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William Curran appointed 
Director of Concordia Libraries 


March 4, 1997 — Jack Lightstone, Provost and Vice-Rector, Research, has announced the 
appointment of William Curran to the post of Director of University Libraries, effective 
May 1, 1998, for a five-year term, ending May 31, 2003. 


Mr. Curran has a BA from Loyola College, an Master’s of Education from the University of 
Jttawa, and a Master’s of Library Science from McGill University. He also holds a 
Certificate for the Teaching of English as a Second Language (TESL) from Concordia 
University and a Diploma in Education from McGill University. 


He comes to Concordia from his post as Librarian at Bishop’s University, where he was 
involved with the extension to the library building and the implementation of the GEAC 
automated system. 


Mr. Curran’s administrative experience includes positions held at the McGill libraries 
(Howard Ross Management Library, Humanities and Social Sciences Area Library) and the 
Royal Bank of Canada. In 1994-95, he was president of L’Association pour l’avancement des 
sciences et des techniques de la documentation (ASTED). 


He also taught as a part-time lecturer in the graduate school of Library and Information 
Studies at McGill University (1981-1995). 


Mr. Curran said he looking forward to the challenge of administering a major university 
library, with its large staff component and diverse curriculum, especially with the 
Concordia’s excellent support services and up-to-date electronic cataloguing service. 


\ strong believer in the pedagogical role of the university library, he is also interested in 
establishing closer relations with the library schools of both McGill University and the 
Université de Montréal. 
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WILLIAM CURRAN NOMME DIRECTEUR DES BIBLIOTHEQUES 


Le 4 mars 1998 — M. Jack Lightstone, Provost et Vice-recteur a l’enseignement et a la recherche a 
annoncé la nomination de M. William Curran au poste de directeur des bibliothéques de 

l’ Université. M. Curran entrera en fonction le 1“ mai 1998 pour un mandat de cinq ans se 
terminant le 31 mai 2003. 


M. Curran est titulaire d’un BA du Collége Loyola, d’une maitrise en sciences de |’éducation de 

l’ Université d’ Ottawa et d’une maitrise en bibliothéconomie de |’ Université McGill. M. Curran a 
obtenu un Certificat d’enseignement de |’ anglais, langue seconde (TESL) de 1’ Université Concordia 
et un dipléme en sciences de I’éducation de l’ Université McGill. 


M. William Curran arrive de l’ Université Bishop ot, en sa qualité de bibliothécaire, il était engagé a 
extension du pavillon de la bibliothéque et a la mise en oeuvre du systéme automatisé GEAC. 


M. Curran a aquis son expérience en administration notamment en travaillant aux bibliothéques de 
l'Université McGill (Bibliothéque Howard Ross de gestion, Bibliothéque des sciences humaines et 
sociales) et 4 la Banque Royale du Canada. En 1994-95, il a occupé le poste de président de 

I’ Association pour l’avancement des sciences et des techniques de la documentation (ASTED). 


M. Curran se réjouit de relever le défi que constitue la gestion d’une biblioth@que universitaire 
d’ importance comme celle de Concordia, avec son vaste personnel, ses nombreuses disciplines et, 
surtout, ses excellents services de soutien et un systéme de catalogage électronique de pointe. 


Fervent adepte du rdle pédagogique des bibliothéques universitaires, il désire établir des relations 
plus suivies avec les Ecoles supérieures de bibliothéconomie et de sciences de I’ information des 
Universités McGill et de Montréal. 


